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使用 説明書防水プ□テクター WP - FXF 1 日保証書付 


このたびは、製社製品をお買い上げいただをありがとラございまず。 

この説明書には 、 FinePix F 1 0用防水プ□テクター WP - FXF 1 0の使い方が 
まとめ5れていまず。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。 

また 、 FinePix F 1 0の使用説明書もあわせてご覧になることをおずずめします。 


日1_004日9-1。。り）田 













ご使用の前に必ず本「使用説明書」、特にこの「安全上のご注意」と、デジタルカメラ本体の r 使 
用説日月書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見5れ 
るところに必ず保管してください。 


■ 表示内容を無視して誤った使いかたをした 
ときに生じる危害や障害の程度を;欠の表示 
で説明していまず。 


A この表示の欄は「死亡または重 

警告傷などを負う可能性が想定され 
る」内容です。 


この表示の欄は「障害を負う巧 
能性または物的損害のみが発生 
/ ms 、 する可能性が想定される」内容 
です。 


■ お守りいただく内容の種類を;欠の絵表おで 

説明していまず。 

A 

このような絵表示は、気をつけていたた‘ 
きたい「警告」サ「ミち意」の内容です。 

Q 

このような絵表示は、してはいけない 
「禁止」内容でず。 

〇 

このような繪表示は、必ず実行していた 
だく「強制」内容です。 


A 警告 

分销禁止 

分解や改造は絶対にしない。 

水ちれの原因にな U ます。 

〇 

不安定な場戸斤に置かない。 

バランスが<ずれて倒れたり落下したりして， 
けがの原因になります。 

Q 

指定がのバッテリーを使用しない。 

义癸の原因になリまず。 

〇 

指定がのち法で J くッテリーを使用しない。 

バッテリーはま旨標に含ねせて入れて < ださい。 


バッテリーを分解、加工、加熱しない。 
バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 
バッテリーをショートさせなし、。 
バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 
バッテリーを指定充電器政外で巧電しない。 
バッテリーの破裂.液もれにより、义災-けげ 
の原因になります。 

〇 

xD - ピクチャーカードは、乳幼児に触れさ 
せなし1。 

xD - ピクチャーカードは、小さいため乳幼児が 
誤って款み込む可能性げあリます。乳幼児の手 
の届かない場巧に保管して<ださい。万一、乳 
幼児が款み込んだ場合は、ただちに医師と相談 
してくださし、。 



ルさいおモ様の手の届くところに置かない。 

けがの原因になりまず。 

〇 

カメラをセットしたまま太陽を見ない。 

失明の恐れがあ U ます。 


ストラップを持ったまま本製品を振り回さ 
ない。 

き巧や人に当って、けがをずる原因になります。 


炎天下または直射日光の当たるところに放 
置しない。 

内部の気圧が上昇し、ふたが跳ね上げる巧能性 
げあリけがの原因になります。 

〇 

本製品用のシリカゲルや専用グリスを□に 
入れたり、食べたりしない。 

□に入れたり、食べた場合はただちに医師と相 
談してください。 


1 A ま意 

〇 

本製品を落としたり、岩など固いものにぶ 
つけたりしなし、。 

ひび割れが凳生し、水もれの原因になることが 
あ U ます。 

〇 

お手入れの際や長時間使用しないとさは、 
バッテリーを妍す。 

液ちれや义染の原因になることがあ U まず。 

〇 

スト□ボを人の目に近づけて発光させない。 
一時的に視力に影響することがあ U まず。特に 
乳幼児を撮影するときは気をつけてくた’さい。 

S 

砂、ほこり、ゴミのをいところで開閉しない。 
0リングにイ寸着ずると、水もれの原因になるこ 
とげあリます。 

S 

異常に高温になるところ、異常に温度が低 
くなるところに本製品を放置しない。 

故障の原因になることげあります。 

S ) 

水もれがあった場合は、カメラよりバッテ 
リーを速やかに取りがす。 

水素ガスによる燃焼 • 爆発により，义が-けが 
の原因になることげありま寸。 


水深 40 m を超える水中では使用しない。 

故障の原因になることがあリます。 
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♦本製品の故障に起因する付随的損喜（撮影に要した諸費用および撮影により得るであろラ利なの喪失など）につ 
いては補償いたしかねます。 

■ご使用前に必ずお読みください 

♦この防水プ□テクターは、7长深 40 ml ； (内の水中で使用するよラ設計されています。取り扱いには十分にごを意 
<ださい。 

•防水プ□テクターのご使用前の取り扱いち法と事前のチェック、メンテナンス、ご使用後の保管ち法はこの使 
用説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使巧ください。 

•万一、防水プ□テクター取扱上の不ま意により水ちれ事故を起こした場合、内部機巧の損傷、および付随的損 
書については補償いたしかねます。 

•使用時の事故（人身-物損）の補償はいたしかねます。 

广 ♦ダイバーズ保険のご案内 ♦ - V 

万一の水ちれ事故に備えて、ダイバーズ保険への加入をおすすめします。詳細は同捆の「ダイバーズ保 
険のご案内」をご賣ください。 


P 付属品 



•八ンドストラップ （1 本) 


•バランスウェイト （1 個) 


♦開閉ノブ□ック外し/ 

日リング取外し用ピックり枚) 



♦スペア用日リング(各1個) 





♦専用グリス （1 個) 



•シリカゲル (3 個) 



前側用（白色） 後側用（橫色） 

•使用説明書(本書1部） 

•ご愛用を力ード （1 部） 

♦クイックメンテナンスガイド （1 部） 

• r ダイバーズ保険のご案内」パンフレットり部) 
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各部名称 



W (広角ズーム）ボタン 
[3 再生ボタン 

液晶モニター窓 



-フオトモード(户）ボタン 


DISP (表示） 

BACK (戻る）ボタン 

MENU (メニュ ー)/0 K ボタン 


▲▼◄►(十字）ボタン 
【撮影閒 

化（マク □) ボタン 
►ち (スト□ボ）ボタン 
▲/ み >( 画面明るさアップ）ボタン 
▼/ 公（セルフタイマー）ボタン 
【再生時】 

▲/ 面 （1 コマ消去）ボタン 


♦操作部は、カメラの各操作に対応していまず。カメラの使用説明書で、機能をご確認ください。 

♦ご購入時は液晶モニター窓に保護シートが付いていまず。ご使用前に、保護シートをはがしてくださ 
し、。 































































































ラの 


準備をしましよラ 



1 バッテリーを充電しましよう 

水中撮影中にバッテリー切れにな5ないよう、あ5かじめフル充電しましよ5。 
•使い切ったバッテリーのフル充電時間（環境気温+21む〜+2己むのとを） 
NP -120 :約4時間 



2 撮影巧能枚数を確認しましょラ 

xD - ピクチャーカードの撮影可能枚数が十分にあることを確認してください。 



3 カメラか！5ストラップを外しましよう 

カメラ付属のストラップは列します。ストラップをカメラに付けたまま防水プ□テクター 
を装着すると水ちれの原因にな0ます。 
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カメラに防水プ□テクターを装着する 



カメラに装着する前に浸水テストをする 



防水プ□テクター全体を見回して、ひび割れ、変 
おがないか確認します。 


2 



開閉ノブ□ック外し/日リング取外し用ピックを使 
い、防水プ□テクターを開けます。 

①開閉ノブの□ックを外しまず。 

蔥開閉ノブを回して （ OPEN 方向）防水プ□テク 
ターを 開けます。 



内部を確認します。 

• 本体のひび割れ（特に日リング付近） 

•日リングがをちんと装着されているか 
(正しい日リングの取り付け方は1目ページをご 
参照ください） 

•日リングの傷、ひび割れ、変形、変質、ねじれ、 
はみ出しなど 

•日リングに砂、、ゴミが付着していないか 



繊維ぐずの出ないやわ！5かい巧などで、日リングや日リング密着面（図 A 部分）に付着した異 
物をふさ取ります。 

♦ティッシュペーパーで;をき取る隙は、細かな繊維くずび残ることびあるのでご注意くださし、。 
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カメラに防水プ□テクターを装着する 



前側日リング（白色）の取り付けを確認します。 
指先で日リングをなぞり段差がないことを確認し 
ます。段差がある場合は日リングがねじれている 
可能性があります。20ページを参照して取り付け 
直してください。 

> ou ングのねじれやはみ出し、異物の挟み込みびあると 
水もれの原因になります。 



後側日リング(程色）の取り付けを確認します。 

取0付けが不完全な場合は、20ページを参照して 
取り付け直してください。 


>0リングの 
断面 

•溝の断面 


•取り付け図 


rL,-n 


•平らな面 


溝の底面 



問題がなければきれいに洗った指先に付属の専用 
グリスを適量取り、日リングの表面に伸ばしなが!5、 
日リング全体が適度に湿る程度に塗布します。 


♦専用グ U スじ(列は使巧しないでくださし、。 

參塗布穫、日 U ングに砂、づミび付着していないか確認し 
て < ださし)。 


⑩防水プ□テクターを閉め、開閉ノブを回して 
に L 日 SE 方向）密封します。 

霞開閉ノブの□ックをかけます。 


水槽やお風呂などに浸して、水もれしていないか 
を確認します。 

確認ち法については、11ページをご参照ください。 


♦もし水もれび確認されたら… ♦ - 

①ただちに防水プ□テクターを水中から引き上げ、水分をふき取ってください。 

③防水プ□テクター本体のひび割れ、 0 U ングに異物の付着、傷、ひび割れ、変形、変質、ねじれ、 
0 IJ ング溝に異物の付着びないか確認しまず。 

通確認後、異常び見られない場合は7ページの手順からやり直してください。 

鴻防水プ□テクターに異常びあった場合はただちに使用を中止し、お近くの弊社サービスステーションに修理を 
ご依頼 < ださい。 































































カメラに防水プ□テクターを装着する 


グ 《が 

1 




か。0。。,1 



②ん 

jH 

/ 




し 


①開閉ノブの□ックを列します。 

質開閉ノブを回して（日 PEN 方向）防水プ□テク 
ターを 開けます。 



カメラと防水プ□テクターを下記のように設定し 
ます。 

©カメラの" POWER" (電源）ボタンを押して、電 
源を切ります。 

蔥カメラの モー ドレ バーと 防水プ□テク ターのモー 
ドダイヤルを"巧"にします。 



カメラがしっかり止まるまで防水プ□テクター内 
に滑り込ませるよラにセツトします。 

カメラと防水プ□テクターのモードダイヤルが正 
しくかみ合っていることを確認します。 



シリカゲルを、カメラ底面と防水プ□テクターの 
間に入れます。 


か U カゲルは必ず奥まで入れてください。奥まで入れず 
に防水プ□テクターを閉めるとシ U カゲルび日 U ング部 
に挟まり、水もれの原因になります。 
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カメラに防水プ□テクターを装着する 



カメラと防水プ□テクターが正しくセツトされて 
いるか確認します。 

•シリカゲルが本体か5はみ出していないか 
•日リングや0リング溝、0リングに合わさる防水 
プ□テクター本体側部にゴ S や髪の毛などの異 
物が付いていないか 

• カメラが防水プ□テクターに巧して曲がってセツ 
卜されていないか 



⑩防水プ□テクターを閉め、開閉ノブを回して 
に L 日 SE 方向）密封します。 

(D 開閉ノブの□ックをかけます。 

防水プ□テクター装着後、電源ボタン、モードタ‘ 
イヤルが作動するか確認してください。 


广 ♦水もれ事故を防ぐために ♦ - 

OU ングに異物び付着して いる 場合は浸水の 
原因になります。 ] 7ページを参照して異物を 
取り除いて<ださい。異物び取り除けないと 
きは新しい 0 U ングと交換してください。 



ち 緒維 砂 
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最終テストをしましよラ 


カメラに防水プ□テクターを装着した状態で浸水テストを行います。水ちれがないか確認しま 
すので、必ず行ってください。 

真水の入った水槽やお風呂などに浸したまま水ちれがないか確認しまず。ただちに水中か5引 
さ上げ5れるよラ十分にミ主意して確認してください。 



■30 秒程度がに浸します。 

•水に入れたときに防水プ□テクターの合わせ目 
か5連続して気泡が出ていませんか？ 

•実隙に水中でボタン類を操作してみましよラ。 
写真ち撮ってみましよラ。 


2 



■防水プ□テクターをゆっくりと水か！5引き上げ 
よく確認しまず。 

•防水プ□テクター内の合わせ目付近に、水滴が 
付いていませんか？ 

• 防水プ□テクター内に水がたまっていませんか？ 


广 ♦もし水もれび確認されたら… ♦ - 

①ただちに防水プ□テクターを水中から引を上げ、水分をふを取ってください。 

霞防水プ□テクターからカメラを取り出してください。カメラ本体に水滴び付着している場合はただ 
ちにふさ取ってください。 

通防水プ□テクター本体のひび割れ、0リングに異物の付着、傷、ひび割れ、変形、変質、ねじれ、 
0 U ング溝に異物の付着びないか確認しまず。 

獲確認渡、異常び見られない場合は7ページの手順からやり直してください。 

#防水プ□テクターに異常びあった場合はただちに使用を中止し、お近くの製社サービスステーションに修 
理をご依頼くださし、。 

0カメラ本体に水び入った場合はただちに使用を中止し、お近くの弊社サービスステーションに修理をご依 
頼<ださい。異常びあるまま使用すると発火や感電の原因になりますので絶対に使用しないでください。 


0 U ングに異物び付着している場合は浸水の 
原因になります。 ] 7ページを参照して異物を 
取り除いてください。 




































ストラップ/ノ（ランスウェイトの使いかた 



ストラップの使いかた 



バランスウェイトの使いかた 


バランスウェイトを使用することにより、水中で適性な浮力が保てまず。 
必要に応じて使用してください。 



f バランスウェイトの取り付け _ ) 

⑩図のよラに防水プ□テクターの兰脚座に、バラ 
ンスウェイトを取り付けます。 

(D コインなどを使って固定ネジを締めてくださ 
い。 



GK ランスウェイトの取り外し 

⑩コインなどを使って固定ネジをゆるめまず。 
霞防水プ□テクターか5取り列します。 
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〔水深 40 m まで使用可能でず。 



電源ボタンを押して、電源を入れます。 


2 


3 



0モードダイヤルを、使用する位置に合わせます。 
感 液晶モニターでモードの確認をしてください。 
水中で撮影する前に地上で試し撮りをしてください。 


両手で防水プ□テクターをしっかりちえて構えま 
す。ち手の親指は操作しやすい位置に置きます。 




レン义スト□ポ（スト□ボ拡散板)、 AF 補助光ラ 
ンプに、指やストラップが掛か5ないようにしてく 
ださい。指やストラップが掛かると、適正な明るさ 
(露出）で撮影がでさないことがあります。 
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撮影してみましよう 



液晶モニターを使って被写体が AF (オートフオーカ 
ス）フレームを体を満たすよラにね5います。シャツ 
ターレバーを半押しにするとピントが合います。 


垂動画撮影は半巧しでさません。 



半押しのままさ5にシャッターレバーを押し込む 
と撮影されます。 


#カメラの操作方法はカメラ本体の使巧説明書をご参照< 
ださい。 




























カメラの電源を切ります。 


每必ずカメラの電源び切れていることを確認してください。 



撮影終了後すぐに、バケツなどに真水を張り海水 
の塩抜さをします。 

このとき手で水を送るようにして、細部の塩分を 
落とします。 


>塩抜きを巧わないと、サビや各部の動さび悪<なるなど 
の原因になります。 
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防水プ□テクターに付いている水滴をていねいに 
ふさ取ります。特に防水プ□テクターの合わせ目 
の水滴は、ていねいにふを取ってください。 


0繊維くずの出ないやわらかい布などをご使用ください。 

>シャッターレ J (一や開閉ノブなど細かい部分の水滴をしつ 
かりみさ取って < ださい。 



©開閉ノブの□ックを列します。 

③開閉ノブを回して（日 PEN 方向）カメラに水滴が 
かか5ないよラに防水プ□テクターをゆっくり 
開けます。 


#防水プロテクターを開ける隙は防水プロテクター内部や 
カメラに水滴び付かないよラに手や髪の毛などび十分に 
乾いていることを確認してください。 

慶ぬれた手でカメラやバッテ1」一に触れないでください。 

#水しぶきや砂のかかるところで防水フ□テクターの開閉 
はしないでくださし、。 
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撮影び終わった5(保管方法) 


5 



カメラを防水プ□テクターか5取り外します。 



日リングに水滴、異物がないことを確認して防水 
プ□テクターを閉め、開閉ノブを回して （CLOSE 
方向)密封します。ちう一度、 真水でよ<洗います。 
水の中でボタン類をかるく操作し、塩分を取り除 
くよラにしてください。 

#十分に塩分を落とさずに保管ずると、塩の結晶により開 
閉ノブなどび動かな<な0ます。また、サビの原因にな 
ります。 



防水プ□テクターに付いている水滴をていねいに 
ふき取ります。 


垂繊維くずの出ないやわらかい巧などをご使巧ください。 
♦シャッターレノ（一や開閉ノブなど細かい部分の水滴もしっ 
かりふを取ってください。 

防水プ□テクターを少し開けて、風通しのよい曰 
陰で乾燥させて<ださい。乾燥後は、直射日光の 
当た5ないところに保管してください。 


>温風機などの熱風や直射日光に当てて乾燥させないでく 
ださい。 


長期間使用しないとさは、0リングを取り外して保管してください。取り列し方は18ページをご参照 
ぐださい。 
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ou ングの簡易メンテナンス 


日リングの異物を取り隙く簡易メンテナンスです。カメラに防水プ□テクターを装着するとさ 
に確認し、実行します。 



0リングに異物が付着している場合は浸水の原因 
になりますので、異物を取り除さます。 



繊維くずの出ないやわ5かい巧などで、日リングや日リング密着面（図 A 部分）に付着した異 
物をふさ取ります。 

♦ティッシュペーパーで;をき取る隙は、細かな繊維くずび残ることびあるのでご;主意くださし、。 



異物が取り除けた5、きれいに洗った指先に付属 
の専用グリスを適量取り、日リングの表面に伸ば 
しなが5、日リングま体が適度に湿る程度に塗布 
します。 


上記のふき取りで異物を取り除けないときは、18ページの ro リングの使用後のメンテナンス」を参照 
して 異物を取り除いてください。 
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メンテナンス 


0リングの使用後のメンテナンス 


防水プ□テクターを使用したあとに必ず行ってください。次回使用するときのために、日リン 
グに"異物によるへこみや傷、ひび割れ"などの異常がないことを確認します。 



前側の日リングを防水プ□テクターから取り外し 

ます。 

⑩日リングと日リング溝の壁の間に開閉ノブ□ッ 
ク外し/日リング取列し用ピックを差し込みま 
す。 

感差 し込んだ開閉ノブ□ック外し/0リング取列し 
用ピックの先端を日リングの下にくぐ5せるよ 
うにします（ピックの先端で溝を傷つけないよ 
うにミ主意してください）。 

感浮さ上がった日リングを指先でつまみ、防水プ 
□テクターか5取り外します。 


後側の日リングを防水プ□テクターか5取り外し 

ます。 

⑩日リングと日リング溝の壁の間に開閉ノブ□ッ 
ク外し/日リング取列し用ピックを差し込みま 
す。 

感差 し込んだ開閉ノブ□ック外し/0リング取列し 
用ピックの先端を日リングの下にくぐ5せるよ 
うにします（ピックの先端で溝を傷つけないよ 
うにミ主意してください）。 

感浮さ上がった日リングを指先でつまみ、防水プ 
□テクターか5取り列します。 



日リングのちいグリスや付着した異物（繊維や砂な 
ど）を取り除くため、繊維<ずの出ないやわらかい 
巧などで、日リングに付着した異物をふを取ります。 
その穫、水洗いをして水分をふさ取らずに乾燥さ 
せます（繊維の付着防止)。 
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日リングを指でつまみ、を周を軽くしごいて異物 
の付着によるへこみや傷、劣化によるひび割れの 
有無を確認します（指先の感触で確認でさます)。 
異常が見受け5れるときは、新しい日リングと交 
換してください。 


#〇|」ングを指でしごく隙には、強く引っ張って、引さ伸 
ばさないよラごを意 < ださい。 



5 



日リング溝は歯ブラシや綿棒などで、ちいグリス 
や付着した異物を取り隙をます。 

綿棒の繊維くずが残5ないよラに十分にごま意く 
ださい。 



0リングに専用グリスを塗布します。 

0リングにグリスを薄く均一に塗るには、清潔な 
ポリ袋（大きさは 10 cmx 20 cm ぐ5い）の中に付 
属のグリスを已 mm < 5いチューブか5しぼり出し 
てよ < ちみます。 

日リングをポリ袋に入れてさ5にちみ、グリスを 
よくなじませます。 

ポリ袋は清潔な状態であれば繰り返し使用できま 
す。 



前側日リング（白色）を取り付けます。 

間違えないよラに、防水プ□テクター内側のシー 
ル（白色）を確認します。 
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メンテナンス 



前側日リング（白色）をいったん防水プ□テクター 
に置さ、ねじれがないことを確認します。 
ねじれがなければ、異物を挟み込んだり、ゴ S が 
付着しないように気をつけて取り付けます。 



後側日リング(桓色）を取り付けます。 

間違えないように、防水プ□テクター内側のシー 
ル（憧色）を確認しまず。 



取り付ける際に、日リングのねじれ、たわみ、溝 
か5はみ出しがないことを確認します。 


#前側、媛側 0U ングの両方とちご確認ください。 

¢日Uングの；>^ンテナンスを巧ラときは、レンズ窓や液晶モニター窓にグ U スび付着しないよラ十分にごミち意 
ください。レンス窓や液晶モニター窓び巧れた際には、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。 
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その他別売アクセサリーの紹介 (平成17年3月現在) 


►デジタルカメラ円 ne 円 X F10 用防水プ□テクター WP-FXF10 の別売の消耗品をご紹かいたし 
ます。 

※最新情報は富±フイルムすームぺージをご覧ください。 http://fujifilm.jp/ または http://www.finepix.com/ 

•シリカゲルセット （ SST -0 1 ) 

レンスの曇 D を低減する乾燥剤です。 

(シリカゲルX己個） 

• 0 リングキット （0 RK - F 10) 

メンテナンス用の消耗品のセットです。 

(スペア用日リングX各1個、開閉ノブ□ックがし/0リング取夕Iし用ピックXI枚） 

•シリコングリス （ SGR -01) 

0IJ ングメンテナンス巧の専巧グ IJ スです。 

(専巧グ IJ スXI個） 
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•環境温度+40で政上のところでは使用または保管しないでください。 

• +40でを超える温水の中では使用しないでくださしV浸水の原因になります。 

•シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品は表面をいため、高圧下でひび割れの 
原因になりますので使用しないでください。 

•兰脚座には無理な力を加えないでください。 

• ぶつけたり強い衝擊を与えないでください。 

•防水プ□テクターを水中に投げ込まないで<ださい。 

•海辺などでの使用後は、防水プ□テクターを完全に閉めた状態でバケツなどにためた水道水 
でミ先い、砂や塩分を落としてか5、乾いた柔5かい巧で水分を十分にふさ取ってください。 
•本製品は、防水プ□テクターとして水中で使うことを想定しています。カメラを入れたまま 
の放置、または保管はしないでください。特にバッテリーは、液もれや火災の原因になるこ 
とがあります。 


■水ちれ事故を防ぐために 

本製品を使用中に水ちれ事故が発生すると装着されたカメラが修理す能になります。政下の注 

意を守った上でご使用 < ださい。 

•日リングは使いかたによって差異がありますが、約1年を目ちに新品と交換してください。 

•日リングに異物が付着している場合は這水の原因になりますので、ふき取ってください。ふ 
き取るときは繊維くずが残5ないよラにしてください。異物が取れないときは水洗いしてく 
ださい。 

•日リングに傷やひびがあるとき、変色や変形が現れたとさは新品と交換してください。 

•日リング交換時には日リング溝のをクリーニングし、砂やゴミ、頭髪など異物がないことを確 
認してください。 

•日リングには熙社指定のグリスをご使用ください。 

•日リングは正しくセットされていないと、浸水する場合があります。日リングをセットする際 
は溝のお状に合わせ、ねじれたりしないようにま意してセットしてください（•20ぺージ)。 

•夏期の直射日光の当たるところ、閉め切った自動車および暖房器具の近くなどに放置したり、 
長時間列力を加えたりしないでください。熱や力によって変形し、防水性能が損なわれ使用 
できなくなる場合があります。 

•日リングとその接軸面をぶつけたり異物（砂やゴミ、頭髪など）を挟み込んだりして傷を付け 
ないよラにしてください。 

•浸水テストと最終テストを実施した上でご使用ください。 

•水もれの兆候が起きた5できるだけ早く水中か5出し、水もれ原因をよく調べて、適切な処 
置をとってください。 
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主な仕様 



巧象カメラ 

フジフイルムデジタルカ;ラ Fine 円 xFlO 

許容水漲 

水深 40 m け巧 

主要材質 

本 体：透明ポ1」力ーボネー h 

レンス窓： FL 強化ガラス 

本体列お寸法 

幅13巳 mmx 高さ ]02 mmx 奥行を目 2 mm (巧超部含む） 

本体質量 

約32已呂（力;>(ラ、付属品含まず） 


* 仕様-性能は、予告な<変更することびあ D ますのでご了承<ださい。使用説明書の記載の誤 D などについての補償はご 
容赦 < ださい。 
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アフターサービスについて 


保証書 


♦保罰書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確 
かめの上、大切に保存してくださし、。 

♦保証期間は、お買上げ曰よ D 1 年間です。この期間は保証書の記 
載の容に基づいて無償修理をさせていただをます。詳しくは保 
註書をご覧 < ださい。 


アフターサービス 


■調テび悪いとさはまずチェックを 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社円 ne 円 X サポートセン 

ターへお問い合わせください。 

■故障と思われるとさは 

解なサービスステーションに修理をご依頼ください。依頼方法は、 

下記の中からお客棟のご都合によりお選び<ださい。 

① 弊社サービスステーションにお持ちいただく（持込修理） 

② 弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく (送付修理） 

⑤お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上、③の方法よりは、①もしくは③のち 

法び、お預かりの期間は短くなります。 

上記①③の場合の交通賣、③の場合の送料などの請費用はお客様 

にてご負担願います。 

■修理ご依頼に際してのごを意 

♦保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添 
付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステー 
ションにお届けいただく際の運賃などの諸費巧は、お客様にて 
ご負担願います。 

♦修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスステーションに依頼 
される場合には、「修 S 依頼票」をコピーしていただを、必要事 
項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は故 
障箇所を正確に巧握し、迅速な修理を行ラための責重な資料に 
なります。 


•修理箇所のご指をのないとを、弊社では各部点検をはじめ 
品質、性能上必要と思〇れるすべての箇所を修理しますの 
で、料金び高<なることびあ0まず。 

• 修理料金のお見積ち0をご希望の場合は、「修理依頼票」の 
「お見積もり」欄にご記入ください。ご指定のないときは、 
修理をすすめさせていただきます。なお、お見積をりは有 
料とな0ます。 

•落下、衝撃、耿おかぶり、冠水、浸水などにより、修理 
をしてち機能の維持び困難な場合は、修 S をお断 D ずる場 
合びあります。 

■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造巧ち切り後8年を目まに保有して 
おりますので、この期間中は原則として修巧をお引き受けい 
たしまず。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上にお立てるため、弊社にて 
引き取 S せていただいてお D ます。交換部品び必要な場合に 
は、修 S をご依頼されるとさにその旨をお伝え<ださい。 
■修理料金のま化い方法について 

① 弊社サービスステーシヨンにお持ちいただいた場合（持込 
修理） 

修 S 完了品お引を取り時、窓□でお支払いください。 

② 弊社サービスステーシヨンに宅配便等で送付いただいた場 
合惟付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送業者に直接 
おす f ムい < ださい。 

③ お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認ください。 


WP-FXF10 修理依頼票 

※鮮社サービスステーションにな障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速、適切な修理 
をずるために必要事巧をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 


フリボナ 


電話番号 


おを 前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 

ボ デイ 番号 （機 番） イ呆証書あるいは本体底面に記載して No 
ある 8 けたのを号です。修理お問いさわせ時にご連絡ください。 

修理品への添付 

□( 

□( 

□保証書 

)□( ) 

)□( ) 

故障内容（故障時の様子や発生頻度、症がなど具体的にご記入ください）1 



お見積もり 

□也、要（修モ里金額 円 L ソ上見積もり）□不要 

お見積もり連絡で法 

□電話□ファクス 
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■修理の受付は… 

修巧品の「持込修理」、「送付修理」の申し込み方ま、受か場巧を記載します。 

下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上け‘店へも'持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 


•【持込修理】：サービスステーションじ直接お持ちいただく場合 

-下記7力巧のサービスステーションで受け化けております。お持ちいただく原には、お手巧ですが「修理か療票」を添かしてください。 
-有僧イ度巧の場合の修埋料をは、イ食巧完了おお引き取り時、サービスステーシヨンを口でおす化いください。 

• 本書に化図の記載がないサービスステーシヨン巧を地は、巧なホームぺージ （ hnp :// fuji 川 m . jp / ss ) をご覧ください。 


東京：富±フイルムサービスステーシヨン 
化暢：富±フイルムサービスステーシヨン 
仙台：富±フイルムサービスステーシヨン 
を古屋：富±フイルムサービスステーシヨン 
大阪：富±フイルムサービスステーシヨン 
広島：富±フイルムサービスステーシヨン 
福岡：富±フイルムサービスステーシヨン 


干 105-0022 東を都港区•海岸 1-9-15 竹芝ビル 
干060 -0002 ホし幌市中央区北2を西 4-2 化幌=井ビル別館 
干 980-08 い仙台市青葉区一を町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 
干 460-0008 を古屋巿中区栄 1-12-19 
干 541-0051 大阪市中央区備後町 3-2-8 大阪長をビル 
干 732-0816 広島市南区比治山本巧 16-35 広島産業で化センター 
干 812-0018 福岡市情を区住吉 3-1-1 


TEL (03) 3436-1315 
TEL (011) 222-3973 
TEL (022) 265-2149 
TEL (052) 202-1851 
TEL (06) 6260-0915 
TEL (082) 256-351 1 
TEL (092) 281-4863 


•【送付修理】：サービスステーションじ直接ご送付いただく場合 

•上記7力巧のサービスステーションで受け化けております。送が時には、お手数ですが「修埋化精票」を添化してください。 
-有僧修理の場合の修埋料をは代金引換となりますので、修理代金は運送業者じ直接おち化いください。 


■修理に関する情報は… 


•修理 サービス Q&A 

•修埋化精方ま、紛失したイ寸属品の購入方をなど修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

※詳おは巧社:ホームぺージ （ http :// fiij け ilm . jp / faq / after / index . html ) をご覧ください。 

•修理納期検索 サービス 

-東をもしくは大阪のサービスステーシヨンに、修埋品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 

巧れホー ムぺ ージ （ http :// repairlUujifilm . co . jp / repair / certificate . jsp ) で修 I 里完了予を日を核索することができます。 

★東京：富±フイルムサービスステーシヨン 

JR 山手線お松町駅化口下ま巧ホ5分 
TEL (03) 343目-1315 
【受イ寸時間】月〜を午前9:00〜午後5:40 
± 午前10 : 00〜午後5:00 



★大阪：富±フイルムサービスステーシヨ； 



【受付時間】月〜金午前9: 00〜午後5: 40 
± 午前10 : 00〜午巧5:00 


★名古屋：富±フイルムサービスステーシヨ: 


通.— ■ 



a± フイルム㈱を古を封！ 


地下鉄ま山線イ犬見が6を出口下ま徒ホ5分 
TEL (052) 202-1851 
【受イ寸時間】月〜を午前9:00〜午後5:40 
± 午前10 : 00〜午後5:00 
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富 ± 写真フイルム株式会社 


製品保証規定 

1. 巧証期間内に正常な使用が態（使用説明書、 •; 主意書に従っ 
た使用が態）で故障した場合には、巧社サービスステーシ 
ヨンまたはお買上げ’店にて無ネ斗修理いたします。 

2. 無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示の上、巧 
社:サービスステーシヨンまたはお買上け"店に依頼してく 
ださい。なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、 
お客様でご負担願います。 

3. ご贈答品、ご転居後の修理については、弊社サービスス 
テーシヨンにご相談くださし、。 

4. 巧扭期間内でも、次の場合には有料修理になります。 

(1) 業務用の長時間使用、車両、船舶などへ搭載して使用 
された場合の故障、損傷、および消耗部分を交換した 

場么 

(2) 修理ご依頼の際、イ呆証書の提示または添イ寸のないもの。 

(3) イ呆証書におち前、お買上げ日、お買上げ店名の記載が 
ない場合あるいは、これらの字句を書き換えられた場 

ム 

(4) 使用上の誤りおよび巧れサービスステーシヨンかで 
の修理、調整による故障および損傷。 


本書は、本書記載巧容で巧料修理を行ラことをおが]まするちのです。修理ご 
巧頼の際には、商品と本書を鮮巧サービスステーシヨンをし<はお買上げ店 
にご持参ください。 

■ 使いかたのお問い合わせ： Fine 円 X サポートセンター TELO 已フ〇 •00-1060 
月〜金： 9:00〜17:40、±:10:00〜17:00、日巧祭日休み 
-修理のお問い合わせ：東京ヴービスステーシヨン TEL .03-343 白-131己 
大販ヴービスステーシヨン TEL .06 -己 260-091 己 
月〜金：白:00〜17:40 ±:10:00〜17:00,曰祝祭日休み 
※全国のサービスステーシヨンのご案巧は、本書の r アフターサービスにつ 
いて」をご覧ください。 

This warranty is valid only in JAPAN . 

(巧わ買上げ後の、落下、衝撃、巧、おかぶり、冠水、畳 
水などによる故障および損傷。 

(6) 义災、地震、水害、落雷、そのイ也の天災地変、公害や 
異常電圧による故障および損傷。 

(7) 故障の原因が本製品凶か（電ミ原、イ也の機器など）にあっ 
て、修理した場合。 

(8) 上記レソかで巧巧の責に帰すことのできない原因じより 
生じた故障。 

5. このイ呆な書は、日本国内でのみ有巧です。 

6. このイ呆証書は再発行いたしませんので大切にイ呆巧してく 
ださい。 

《この巧な書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約まするものです。したがって、このイ呆証 
書によってお客様の法律上の権利を制おするものではあ 
りません。 

《修モま、アフターサービスに関する事項じついては、本書 
のアフターサービスについての項をご覧ください。 


吗 I FUJIFILIM 富±写真フイルム株式会社 


保証 

期間 


型名 


WP - FXF 10 

本イ本 

1年 


U □□- DuuD 電話 - 

様 


お住 



買巧 



TO 



店名 

里話 - - 


お買上げ曰 年ち 曰 


参本製品に関するお問い合わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル 巧0570 -00-1 060 / 携帯電話 -PHS からは 0424 -81 -1673 

ISSBfS " 巿内通話料金でご利用いただけます 

月曜日〜を曜日午前目：00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日祝祭日かみ 

FAX 0424-81-0162 

受か時間：24時間（返信対応は電話の受か時間と同一です） 


♦本製品の関連情都は、下記のホームページをご費ください。 

http :// fujifilm . jp / または http :// www . finepix . com / 

弊社ホームぺージの自己解決に役立つ 「 Q & A 検索」もご利用くださし、。 

♦修理の受付は… 

本で中の「アフターサービスについて」をご富ください。 

♦本製品虹がの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客樣コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午を5: 00) TEL 03-3406-2982 


呵 FUJIFILM 保証書 


ご住所-お名前 

お客様 


FGS - 507101 -CH 






















